S. P. 


EMILIA 2 SEREDYNSKICH 
CIECHARZEWSKA 


po długich cierpieniach zmarła w Tarnawatce 


w 54 roku życia dnia 21 Marca 1886 r. 
Wyprowadzenie zwłok do Kościoła parafialnego w 


Krasnobrodzie nastąpi w dniu 24 t. m. o godzinie 9 


rano. 


W smutku pogrążeni synowie i córka zmarłej, za- 


praszają krewnych i znajomych na obrzęd pogrze- 


bowy. 


